HÜSEYİN BOL VEFAT ETTİ 


Aslen ilçemiz Çılkıdır köyünden olan ve Taşova Belediye 
emeklisi Hüseyin Bol(44) tedavi gördügü Amasya Şerefettin 
Sabuncuoğlu Devlet hastanesinde 18 Haziran 2013 Salı günü 
hayatını kaybetti. 

Merhumun cenazesi 19 Haziran Çarşamba günü Çılkıdır 
köyünde saat 10.00 da kılınan cenaze namazından sonra köy 
mearlığına defnedildi. 

Merhuma Cenabı Allahtan Rahmet ve Ailesine Sabırlar 
Dileriz. 


